КЕУІ5ІОМ5 


ШЫ ан андары Берта саты ыы ВЕУ | ЕСЕ БЕ5СКІРТОМ САТЕ | ІМТІЛІ. | АРРКОУЕО 
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ЗЕСТІОМ А-А 
МОТЕЅ: 


1. КЕР. АІКВО5 Т/М: 117-6802УУ1. 
2. ТІМІМС ОҒ ҒЕАТУКЕ5 МОТ СЕПІСАГ. 


АЕНВОЗРАСЕ 


5ОСКЕТ УУКЕМСН 


ТІТІЕ 


ОМС МО. КЕУ 


РВЕ117-68021УУ1 


0МІ.Е55 ОТНЕНМ/І5Е ЅРЕСІЕІЕР 
БІМЕМБІОМ5 АКЕ ІМІМСНЕ5 


МАТІ 4140/4142 
НЕБАТ. КС 28-34 ХХХ + .005 ҒКАСТІОМ5 + 1/8 


ІМІЅН ВІ АСК ОХІрЕ Хх Е 21 ЕР 
БРЕС ОМ51-6.2.2, В.О. КЕУО 1. ВВЕАК АШ. ЅНАРР ЕРСЕЅ 


.015 х 45° ОК .015К 
РОЕКРЕШЮТ 2. ОІМЕМЅІОМАІ ШМІТЅ АРРІҮ 


|СНЕСКЕР: 
а ШН АЕЦ Флмо тот ея 


АЅМЕ Ү14.5М-2009 
АЗУ | АЗУ | во рат # | ОТ Оеѕсїрйоп Мает! В/О ІМЕОЕМАТОМ ОВ 5РЕСІНСАТІОМ8 ОА АРЕ: | ЦМОЅАҮ ___| __ шѕеромморы | | 
ОІБЕНТ Н145 


1 ЗОСКЕТ У/РЕМСН 4140/4142 ЭСАРЕ 2:1 РАТЕ 83/24/2016 ЅНЕЕТ 1 ОЕ 1 


ОКАУ/М ВҮ: 


